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HAUNTED MANSION - 
DISNEYLAND® PARK 


Costruita nel 1963 e aperta agli ospiti più 
coraggiosi nel 1969, la Disneyland® Park Haunted 
Mansion si erge come un maestoso maniero in 
New Orleans Square. I fantasmatici residenti 
sono seriamente intenzionati a mantenere le sue 
pareti esterne di un immacolato bianco spettrale, 
con le eleganti ringhiere in ferro battuto che 
fungono da inquietante elemento ornamentale. 
La banderuola sul tetto è una maestosa nave a 
vela. 


Concepito 
inizialmente 
come 
una 
casa 
infestata in Main Street, Stati Uniti, il palazzo fu 
trasformato in una casa di riposo per fantasmi che 
prometteva “porte e pavimenti scricchiolanti” a 
tutti i potenziali inquilini. Spiriti entusiasti si sono 
trasferiti dalle case infestate di tutto il mondo per 
il loro ultimo riposo, con 999 ospiti attualmente 
residenti nel maniero (ma c’è sempre spazio per 
mille!). 


Le 
anime 
coraggiose 
che 
riescono 
a 
oltrepassare l’atrio troveranno un ambiente 
da brividi, da parete a parete, con corridoi 
infiniti, una stretching room e tante altre 
macabre delizie. Il misterioso padrone di casa, 
anch’egli un fantasma, ovviamente, offre un 
raccapricciante tour del maniero mentre gli 
ospiti esplorano il palazzo e il cupo cimitero 
a bordo del famoso “Doom Buggy”. Fai solo 
attenzione ai fantasmi che fanno l’autostop 
lungo la strada... uno di loro potrebbe seguirti 
fino a casa! 
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